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1 1 Sin- Avv. (J sciano Lami, come proprie- 
f lario ili due sorgenti acijuifure poste nel 
Vicariato di Rosign.iuo, domandava non lia guari all'I, 
il B. Governo Tostano il permesso ili porre a disposi- 
zione della Medicina le acque clic da dette sorgenti flui- 
vano in copia, siccome ri tene vosi clic potessero essere 
utili. Essendo quindi stata rimessa tale domanda all' 
Illustrissimo Sig. Proposto dell'i, e H. Collegio Medico 
fiorentino per le necessarie i n Forma z ioni , degnatasi 
esso Sig. Proposto d' incaricare me ed il Prof. An- 
tonio Targioui -Tozze! ti di (maliziarle chimicamente, 
e di riferire in proposito. — Una di queste acque 
È denominala Acqua acidula di S. Quirico, e l'al- 
tra Acqua della Mofeta di S. Quirico. — E poi- 
ché soddisfacemmo debitamente all'onorevole inca- 
rico Affidatoci, come relatore io ne stesi il Rapporto. 
Avendo quindi il oostro R. Governo concesso quanto 
dal Sig. Lami era domandalo, ha voluto nei lem pò 
stesso che il dello Rapporto fosse reso di pubblica 
ragione. Eccone pertanto le parole testuali : 



PARTE PRIMA 



c|U<"<l.';it'f|ii;i si arriva . 
in qualche modo esumi 
Il sspore di quest'a 
limilo lurrtiginoso. Jl : 



auffa i 



cbissimo polverìi lento, lesero, morbido al tatto, e 
quasi insipidii. Se venga ijuesto riscaldalo anello ad 
un forte calore non si Tolge al rosso, ne al rosaceo, 
ma all' opposto prende una tinta bigiastra che al- 
tronde è appena distinguibile. 

A questo residuo il solfocianuro di potassio liqui- 
do dà un poco di color rosaceo, se sin unito ad un 
porod' acido cloroidtico purissimo; ma se il residuo 
proviene da acquo precedentemente filtrata con un 
buon filtro, il detto colore non si manifesta. 

Ciò dunque fn escludere allatto la esistenza di sali 
di ferro distillili io tiin'ufiicqua. Molli altri saggi quali- 
tativi inoltre da noi istituiti inducono a stabilire che 



essa contiene pri tiri pai mei ite carbonaii di calce e di 
magnesia, e pui altri <■( mi|nisLì costituiti da magne- 
sia, da soda oda loro metalli, e dall'acido solforico 
c dal cloro ; e clic toni iene imeura piccolissime quan- 
tità di acido silicico e di allumina. 

Per determinare il quantitativo di questi materiali 
abbiamo preso grani ■Jn:ì!17, ]>wo toscano, di que- 
st'acqua, cioè lìbb. 2. onc. 11. den. 8 e gr. 6, 
quantità corrispondente ad un chilogrammo, peso 
metrico di Francia. r.viipoMiJ lino quasi a secc buz- 
za, con alcool diluitissimo abbiamo diviso il residuo 
avuto in due parti, una solubile, ed una in detto li- 
quido insolubile. 

(ina certa dose della stessa acqua, fuori della 
quantità sopra espressa, ù stata da per sé evaporata, 
all'oggetto dì istituire su di essa i relativi saggi 
qualitativi a proporzione die si andava innanzi con la 
operazione primitiva. 

Il residuo insolubile, in cui esistevano i carbonaii 
prenominati, l' acido silicico c l' allumina , lo abbiamo 
disciolto io un eccesso d' oc ! do cloroidrico , dopo 
averlo già arroventato. È rimasto indisciolto l'acido 
silicico, che è stato gr. 0,30. Alla soluzione filtrata 
abbiamo aggiunto ammoniaca pura in eccesso, f.a 
quale ci ha fatto raccogliere I' allumina, die e stata 
gr. 0,00. 

Il liquido superstite lo abbiamo evaporato infino a 
siccità, ed il residuo ottenuto, dopo averlo arrovcnlolo 
per discacciare da esso il cloridrati) d'ammoniaca, che 
conteneva. Io abbiamo disciolto in acqua pura, e fatto 

solforico in leggero eccesso convertili in solfati. Que- 
sti li abbiamo dhìsi n>u acqua akoolizzala , ed al 
calore, dopo il cwivetiietiti> disiti:;! mento, ridotti allo 
stato anidro. Ecco di essi le quantità : 

Solfato di calce gr. 1,1 00 

— di magnesia . . » 18,730 



Deduciamo dunque della parie insolubile ili flus- 
si' acqua la seguente cosi it mio ni' : 

Carbonato di calce . gr. 3,023 

— di magnesia . n 13,236 

Acido silicico .... » 0,300 
Allumina ... n 0,900 

La materia che abbiamo riscontrata in sospen- 
sione nell'acqua in esame era veramente sesquios- 
sidn ili ferro, poiché il sol foci. muro di potassio liquido, 
mentre solo non vi produceva alcun cambiamento 
di colore, unilo all' acido cloroidriro ( bene s' intende 

( uri ti [« -li.. ■ i ..li - .i...... In 

lamente. I,a quantità ili questo sesquiossido non puà 
per nitro caini iirsi limatore ili 1/16 di grano a chilo- 
^r,i in mi!, d;t dui' iliilii^nnurii di acqua abbiamo 

avuto per filtrazione mi poco mono di gr. 0,1U5 di 
detto sesquiossido. — Non possiamo ritenere che desso 
provenisse da carbonaio ili terrò scompostosi noll'a- 
qua stessa dopo essere stata preso alla sorgente, poi- 
ché il vaso elio In conteneva era ben chiuso, e quan- 
do noi esami un mino l'acqua ocularmente e chimi- 
camente era questa sempre quasi satura d' acido 
carbonico. — Il carbonato ili Ferro scomponesi quando 
esso si trova non più in contatto di quell'acido che lo 
costituisce un bicarbonato — Conseguentemente noi 
ritenghiamo questo sesquiossiiìn tome un materiale 
accidentale, e non come un composto all'acqua ap- 
partenente. Perciò lo escludiamo dal novero dello 

Esaminando quindi 1' altra parte, cioè la solubile, 
del resiiluo ottennio dai gr. 203:i7 di acqua , do- 
vevamo stabilire quanto cloro ed acido solforico vi 
esistesse, quanta era la macne-h ^iliiie.ita, e quunt.-i 
sodo o sodio era d'uopo di ammettere per formare 
con i due sopracilali rnrjii fiottio- negativi dei com- 
posti neutri. I.e diverse operazioni fatte, appoggiate 
in specie ad un metodo di eliminaiione praticato 
dal Calamai in ali ir consimili analisi, e che per lire- 



vita non descriviamo , ci hanno condotti a quesle 

rlS " Cloro gr. '.760 

Acido solforico .... » 0,087 

Magnesio » 0t228 

Sodio . . . ■ - 0,730 

Ossido di sodio ... « 0,270 



— di magnesio . 



» 0,175 



totale gr. 3,85-1 



Cori questi materiali abbiamo stabilito che la detta 
lolite solubile sia costituita da: 

Soirnto di soda gr. 0.614 

— di magnesia ...» 0,519 
Cloruro di sodio «1,812 

— di magnesio ...» 0866 

totale gr. 8,841 

In questa ricomposi zi one di sostatile saline abbiamo 
cercato di combinare i due solfali di soda e di magne- 
sia, in un rapporto esattissimo di equivalerla, avolo 
riguardo all'affinità speciale die hanno fra dì loro, co- 
rno dimostrò il Calamai or non bn molto; o cosi per- 
chè la costituitone chimica dei materiali di quest'a- 
cqua sia presuini bil menti: la più compatìbile. 

Quindi emerge che in un chilogrammo di aa/ua 
detta acidula di S. Quìrico si trova : 

Solfato di soda. . • grammi 0,03161 

— di magnesia » 0,02S49 
Cloruro di sodio . » 0,0!)0i3 

— di magnesio . . » 0,04283 
Carbonato di calce. ■= 0,1485* 

— di magnesia . >■ 0,Gr>019 
Acido silicico 0,81474 
Allumina .... » 0,0-U22 



totale grammi 1,0477.1 



Riduew ido li! delle qt 
libbra peso toscano = 
Solfato di soda . 



Cloruro di sodio 

— di magnesio 
Carbonato di calce 



ititi nel rapporto d 
6912, si ha: 



- 4493 
* 0.118 

().;(;.;;; 



fortissimo. Non si mantiene rosi se I 
sata per vosi non abbastanza netti, e 
abbia soggiaciuto al trattamento dell' a 



poco di queir olio volatile, che l'alcool contiene, e 
da cui difficilmente .i libera. In «ni sequenza ctii giu- 
dica della presenza di mati'rin orbimi a in un residuo 
die sia stalo in contatto con l'alcool può ingannarsi 
con gran facilità, frattanto noi possiamo dire che 
quest' acqua sia quasi esente dal conteucre materia 
organica 

La sostanza, inoltre alle ricordate, che vi si tro- 
va in abbondanza, è l'acido carbonico. I.n deter- 
minazione delia di lui quantità, per quanlo fosse 
stala import a nte, ] iure non abbiamo cercalo di Tarla, 
poiché questa determinazione, onde averne risultali 
comparativi, e d' uopo sìa fatta alla sorgente. Tutta- 
via siamo in graduili poter asserire, clic quando in- 
cornili cianumi le nostre operazioni sopra quest'acqua 



era (lessa poco meno < h» satura di della sostanza, 
Quindi considerando che 1" acqua comune alla tempe- 
ratura ed ullo pressione ordinarie dell'atmosfera as- 
sorbe e riticn disciolto quasi un volume eguale al 
proprio di quest' acido , ben s" intende gassoso , ne 
viene che con tutta probabilità la di lui quantità nella 
vlvì, /orlili ili temperatura e ili pressione dell'atmo- 
sfera, sia dai cent, cubici 300 ai 3-Stì in ogni libbra 
di tale aequa , valutata cent, c 339.6U2. 

Per questo fatto essa 6 veramente da riguardarsi 
come addala, e per gli altri fatti anche un poco 
salino-magnesiaca. Non dicasi per allro che sìa in 
modo alcuno ferruginosa, poichÈ non lo è. Ed in- 
fatti quand' anche la piccolissima quantità di sc- 
squiossido di ferro da noi rinvenuto in sospensione 
nulla medesima, fosse il risultato di tanto carbonato 
di ferro scomposlo, ciò che altronde non sapremmo 
ammettere, la quantità di questo carbonato sarebbe 
tale da non dare all'acqua alcuno dei caratteri eoi 
quali si distinguono le acque veramente ferruginose. 



PARTE SECONDA 

Acqua delta Mofeta ih S. Qnmica 

Quest'acqua è naturai mento un poco tori 
allaslra. Stando all' aria intorbidasi sempre 
radendo gradatamente un maggior colore, 
i poco di tempo , lasciata in vaso aperto , 



ralnta di gr. 12,5 ceni-, lo 
■ a 1,0013. 

i nncrti svilunna immediatamente 
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dell* aria in rupia , si calura molto rnn pn ' <■ , 
facendoti in ultimo ocrai'im. e dopositand mi raf- 
freddamento la materia cai e dovuto questo colore. 
— I.' arido ■ .11 ii ■• il il cianuru pialln di ferro e 
di pulassio v' ifnN< ano iinm^diflliimi'iili 1 Ih juvienza 
dei conipujti fi-mei. — f.a Indura di lacca muffa 
o da essa dehnlnu.nl e alterala nel son colore. 

fcu Dorandola inlioo e - da un luu di 

ndpt prilli, narro, palr mit anto. « di itfan debol- 
Menta *alvi. 

Ij- rireirho (illaiditati te vi scuoproon ftcHwwrt», 
olire il ferra nH-> italo di i irhi>:i.ilo . il carbonato 

di calte, quello di mattn ■■ più la ->■_«. - ■ « la 
poiana, la -mia. l'arido lOHorieo , d cloro, l'arido 
silicico, ■ l' allumioa 

l'nlova supporsi chi' io qur-st' acqua esi>tes-c an- 
cora dui carbonato di inauR-ancic. Era d'uopo rhe 
fosse riTcalo questa carbonato rnn ogni dilige**! , 
c uni nhliiamn mluln far ciò volendoci di quanti 
meni dava la sciente pei scuoprirlo. 

l'rima di lutto alibiamo sottoposto l'arqua al- 
l' arionc dello corrente «Mirica per netta della 
pila di llunsi n II risultat" è (tato adatto legalità 

Dipoi .abbiamo aglio rtii miramente -apra il tpsì 
duo orracn aiuto dall' arqu-t con l' etannraiione 
tjiiisto residuo (• sialo prima inaurilo Deal acqua 
alcouliiiaia. e quindi in rabula di platino arrotcn 
lato. Su di esso abbiamo versato dell' orqu.i rrina in 
eccesso , e poi si é fatto bollire La soluzione avuta 
l'abbiamo a freddo precipitala con un eccesso di 
ammoniaca purissimi, I dirai" r„|iidnmenle il liquido, 
lo abbiamo lascialo in contano dell'aria per ben 
due Riorni. In questo tempo non hn dato secnn di se- 
parare lesquimsido di manaance — Dir arno questo, 
purcliè. se il dotta residuo nits>i- contenuto del man- 
ganese, doveva oell.i soluti rimanere im sale di 

prnlnssidn di manganese il ipiiile, per il contatto del- 
l' uria, e per la presenza dell' ammoniaca, si <areli|ie 



scomposto, e la sua baso risoluta iti lesini ossido 
che al sarebbe precipitato. 

Volendo esser |iiù certi nel giudicare abbiamo 
aggiunto a questo liquido del sollidralo di ammo- 
niaca. Esso lia dato soltanto del solfo proveniente 
dalla scomposizione di detto solfitlrato. 

Restandoci pur tuttavia qualche leggero dubbio 
abbiamo rivolte le nostre indagini sopra la materia 
ottenuta dalla soluti urie dell' acqua regìa per meno 
dell' ammoniaca, nella possibilità che accidentalmente 
r ossido cercato si fosse ivi riunito. 

Questa materia l' abbiamo dunque disseccato coi 
calore, ed a freddo vi abbiamo versato sopra del- 
l'acido clnroidrrco tu eccesso. Nati abbiamo potuto 
osservare in questo caso il coloramento nero elle 
produce i) sesquiossido ili manganese sciogliendosi 
in dett' acido, coloramento prodotto dalla lormaiìo- 
ne del sesquicloritro ili manganese, che Ita un' esi- 
stenza precaria. Né per il riscaldamento di questa 
soluzione abbiamo potuto verificare lo sviluppo del 
cloro, come avri'dho tinnito arn'idero quando in que- 
sto residuo fosse stalo del sesquiossido di manga- 
na soluzione diluita ha pur servito ad un altro 
sperimenta conci ti denti ss imo. La si è precipitata . 
come suggerisce il Fuchs . col carbonaio di calce 
ottenuto per In deifimpini zinne ilei cloruro di calcio 
col mezzo del carbonato d'ammoniaca. Nel liquido 
iloti è rimasto che cloruro di calcio, mentre, so la 
soluzione avesse contenuto del cloruro di manganese, 
questo non sarebbe slato scomposto dal carbonato 
suddetto . e si sarebbe in conseguenza dovuto tro- 
vare nel liquido medesimo. 

Finalmente, sopra altra quantità di residuo abbia- 
mo voluto sperimentare, con ogni cautela, il metodo 
suggerito da tutti i chimici, di scpjraru cioù gli ossidi 
di ferro da quelli del manganese, col succhialo d'ain- 
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rooniaca. Abbiamo avuto anclie con questo metodo 
I' ossido dì ferro, ma non quello del manganese. 

Perciò abbiamo dovuto concludere, che V aequa 
delia ilofeia di S- Onirico è ferruginosa, rnn non 
manganesiaea. 

Assicurati di lift siamo [lassati alla determinazione 
quantitativa delle sostarne che quest' acqua minerale 
veramente contiene. 

A quest'oggetto ne abbiamo evaporata gr. 203S7, 
quantitì corrispondente ad un chilogrammo, ed il 
residuo con alcool diluitissimo, Io abbiamo diviso in 
due parti, cioè una solubile e V olirà insolubile. 

La solubile, con processo d'eliminazione, e con 
le relativo operazioni di calcolo, ho dato; 



Cloro gr. 0,814 

Acido solforico ...» 1,924 

Magnesia " 0,440 

Potassa » 0,367 

Moda n 0,556 

Sodio » 0,535 



totale gr. 4,636 
Questi materiali riuniti in combinazioni neutre, 
avuto riguardo alle affluito prevalenti , ed a quelle 
speciali conosciute, hanno formato : 



Solfato di potassa . . . gr. 0,678 

— di soda . . . . n 1,316 

— di magnesia ...» 1,293 
Cloruro di sodio ... a 1,349 



totale gr 1.636 
Osservando le prnpo'jioni di questi composti, e 
rammentandosi che i pei di p - lem dei sopra 
minimali solfati sono, per quello di magnesi il 
759,!>2, per qoello d. potassa .1 1091,08. .• nrr 
l'altro di soda il 892,06. *ì concepisce facilmente 
esservi ecccdmra di questi due ultimi sali per for- 




mari; col primo cornili un doni che lo sottraggano dal- 
l' azione decompone nte del cloruro di sodio con cui 
si Irosa a contatto, per formare dui cloruro di ma- 
gnesio e dell' nitro solfato di soda , cosi come scmbre- 
reMm che dovesse accadere io ordine olle affinità più 
forti. 

Dalla parte insolubile dovevamo stabilire il qua- 
litativo ilei carbonati di ferro, di calce, e di ma- 
gnesia, e quello eziandio della silice e dell' allumina, 
contenuti in qnesl' acqua. 

Questa parte l'abbiamo perei fa di sciolta in acqua 
regia dopo averla già arroventata. Abbiamo per filtra- 
zione preso l' acido silicico rimasto sul liltro; il quale 
È stato gr. 0,750. 

Il liquido acidissimo è stato precipitalo con am- 
moniaca in eccesso. It susqu io-si do di ferro avuto 
si è lavato, e quindi trattalo con potassa caustica 
purissimo, onde separarvi l'allumina. Questa 6 slata 
gr. 0,'i. I! sesquiossido ben lavalo e disseccalo al 
calor rosso, e stalo gr. 1,850. 

La soluzione ammoniacale superstite l'abbiamo 
evaporata (ino a siccità; il residuo è Stato arroven- 
tato per privarlo di tutto il cloridrato d' ammoniaca 
che conteneva , e dipoi bollito in acqua con dose 
sufficiente dì carbonato di potassa. 1 carbonati di 
calce e di magnesia che si sono ottenuti iu quest'o- 
perazione, sono stati lavati con acqua alcolizzata, e 
con acido solforico convcrtiti in solfali, che con 
acqua pure alcoolizzata , li abbiamo fra di loro di- 
visi. Ridotti allo stalo anidro hanno pesato: 

Solfato di calce gr. 19,20 

— di magnesia b 3,60 
Questi composti autorizzano a stabilire le quan- 
tità dei relativi carbonati dai quali procedono come 
appresso ; 

Carbonato di calce . gr. Ii,3l3 

— di magnesia . » 2,464 
Gr. 1,850 poi di sc~ T " i "«idn Hi forni enuivaldono 
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.1 gì l.iiSO 1J1 prolusa»!» parimenlr ili torni. •■ que- 
sti a dr. di carbonato 



(.imi ..i |. v.i 'ii.i dedurre, che I' or<|ua dello Mo- 
Ida ili S. (Juirim, serondn le nostre, ricerche, con- 



tiene per ogni chilogrammo, peso mel'lco di Fr.incu : 


Solfato di potatìo , Einmmi 11.03:12 


— ili «oda 


» O.OCtti 


— di magnesio 


* 0,0032 


(. h>niru di sodio 


n 0.06(12 


1 i.irlioliBlO di '■ . 


« 0,1221 


— di calce . 


•> 0,70l. : i 




» 0,1213 


Arido sii ini co - 


.i 0,0868 


Allumina .- 


» 0.0008 


Inlnle -i ii:.i 


ni 1,2220 


Oppure ridotta la ■ ■ >i-- 1 - - suddetta 


ad uuilii di 


|iu>i> locano, per ogni libbra, eguale ■• gr 


6912. 


Solfalo di poi UBO 


fir. 0,231 


— di soda 


» «Aiti 


— di magnesia . 


- 0,438 


Cloruro di audio 


» 0,488 


Carbonaia di ferro 


.i 0,8.16 




n A,8t)0 


Carbonato di magaci 


» 0,836 




■i 0.25Ì 


Allumina . 


0,007 



lolale gr. 8.U5 
1» quctt' ' ,ii ii materia organica si è palesalo 
nei residui nlU'nuli per semplice di tei eiaporaiione. 
ma io dose tcnuissima e poro valutabile. 

L'acido carbonico «embra che lo renda natura 
Dobbiamo riferire che al dischiudi' re il isso che In 
runteue lu sfuggi quesl" arido (inni' do un' acqua fla« 
»i»u. Il va*i era flato tenuto per un certo lemjK' 
in una Mann un poro calda . mentir la stagnine 
COmta fumi ilquaiiln fripda. e |K-reiA sr ne ebbe 



quest' e flètto. IV r conservare dunque quest'acqua, 
intanto che si facevano 3^1 j opportuni sperimenti, fu 
allora creduto di porla in boere provvedute ili lappo 
smerigliato. 

Sicché una Iole acqua dobbiamo riguardarlo rome 
acidula ferruginosa, e come una delle più ferruginosi; 
fra quelle conosciute clic contengono il ferro allo 
stato di carbonato. Per questo merita una speciale 
considera z ione. 

CONCLUSIONI 

In sequela a questi risultati noi crediamo che 
l'Acqua acidula, e quella della Mofeta di S. Oni- 
rico possano impunemente essere amministrate si 
all'interno ciie all'esterno, nella cura delle diversi 1 
infermila cui il medico le potrà credere opportune ; 
poiché, mentre noo contengono sostanze realmente 
nocive alla salute di chi le bevesse, sono ambedue 
provviste di tali materiali, che hanno riputatone di 
valenti rimedi, in certe tali proporzioni specialmente. 
L'acqua acidula p. e. col suo bicarbonato di ma- 
gnesia , e con l' altro suo sale magnesio™ , può ren- 
dersi molto utile in varie malattie dei visceri ad- 
dominali , e per il suo acido carbonico e carbonaio 
di calce, come per 1" insieme degli altri sali, an- 
che a molte flemmasie croniche della pelle, ed in 
generale alle reumatalgie ; e l' altr' acqua, veramente 
ferruginosa, delia Mofeta, può, per il carbonato di 
ferro, di cui e doviziosa, e per gli altri sali che con- 
tiene rendersi utilissima nelle angioiti specialmente, 
nelle leucorree, negli indebolimenti delle vie dige- 
stive, c nella maggior parte delle affezioni erpetiche. 

Quindi noi crederemmo che di ambedue quest'a- 
cque si potesse permettere il libero uso sotto la 
medica sorveglianza. 

Un avvertimento the noi crediamo opportuno ed 
anche necessario di dare per chi debba fare uso di 
esse è il seguente : 



— 16 — 

» L'attua acidula di S. Quinta può bevcrsi 
anche in dosi generose senza the produca scon- 
certi gravi. Quella della Moftla, atteso il conte- 
nere abbondante quantità di carbonato di feno, può 
essere amminislrala da poche once sino ad uns 
libbra, o libbra e muJi.i il giorno a pi 'individui adulti, 
iron adulti, ed ai più 



— Ambedue 



BCqoe 



»"">«.* >n bocce ben chiuse, e tenute o capo- 
volti! o ilistest, Quella della »,.f m non puf. con- 
sonarsi in bucce sceme, se unii per poco temati ; 
quando ha [ormato abbondante- deposito, e si è 
reso limpida, e scolorita, non contiene più cario- 
natn di ferro. In questo coso non e più i ■ 
«li usi . u, può esssre prescritta. 



